WordPress Site Hızlandırma Teknikleri 


Bugün web kullanıcılarının yüzde 47'si 2 saniye ve altında bir yüklenme süresi beklemektedir. Akıllı 
telefon kullanıcılarının 9667'si ise 4 saniye ve altını hedeflemekteler. Rakiplerinizle daha iyi rekabet 
etmek için bugün 2,5 saniye maksimum ideal yüklenme süresi olarak biliniyor. O halde WordPress 
sitenizi hızlandırma tekniklerine değinelim. 


En İyi WordPress Barındırma Servisini Seçin 


Web siteniz için seçtiğiniz WordPress hosting servisi sitenizin yavaş işlemesine ve düşük performans 
göstermesine nedeni olabilir. 


En yaygın 2 hosting türü: 


Paylaşımlı Hosting — Bluehost ve SiteGround gibi paylaşılan barındırma hizmetleri popüler seçimlerdir 
ve web sitenizin performansını artırmak için ekstra işlevler sunarlar. Ancak paylaşılan barındırma 
sisteminde, sunucu kaynaklarınız diğer müşteriler ile paylaşılır. Bu nedenle, yoğun trafik zamanlarında, 
sitenize hızlı bir şekilde ziyaretçi çekmek için sunucudaki tüm komşu web siteleriyle rekabet edersiniz. 
Bu komşu web sitelerinden biri bir ton trafik alıyorsa, web sitenizi yavaşlatabilir. 

Yönetilen WordPress Hosting — Öte yandan, WPEngine gibi sağlayıcılar managed hosting sistemini 
sunar ve tüm kaynaklarınız size ayrılmıştır. Web siteniz daha hızlı ve daha güvenli olur. 


Minimalist Site Tasarımı Seçin 


Minimalist site tasarımları hafiftir, hızlıdır ve bu nedenle kolay ve çabuk yüklenirler. En hızlı WordPress 
temalarına göz atarak sitenizi hızlandırabilirsiniz. 


Önbellekleme Eklentisi Kullanın 


İyi bir önbellek eklentisi kullanmak, WordPress web sitenizin hızını ve performansını artırmak için 
anahtardır. Önbellekleme eklentisi WordPress web sitenizi daha hızlı getirir. 


Önbellek eklentisi web sitenizin statik HTML sayfalarını oluşturur ve sunucunuza kaydeder. Bir kullanıcı 
sitenizi her ziyaret ettiğinde, önbellek eklentisi ağır WordPress PHP komut dosyalarını işlemek yerine 
daha önce sahip olduğu daha hafif HTML sayfasını sunar. Bu işlem, sayfa yükleme sürenizi gerçekten 
hızlandırır. WP Rocket iyi bir seçenektir. 


Hız İçin Resimlerinizi Optimize Edin 
reSmush.it gibi popüler servisler ile resimlerinizi otomatik olarak optimize edebilirsiniz. Resimler bir 


siteyi yavaşlatan en büyük unsurlardır. Bugün 300.000'den fazla web sitesi reSmush.it kullanıyor. 
EWWW Image Optimizer, WP Smush ve ShortPixel iyi örneklerdir. 


Kullanılmayan Plugin'leri Silin 


Kullanılmayan eklentileri silmek sitenizi hızlandırabilir. Özellikle de sitenizde yüzlerce eklenti 
kullanıyorsanız bu durum daha da önem kazanır. 


Hızlı Eklentiler Seçin 


Bazı plugin'ler ağır ve bazılarıysa hızlı çalışmak için optimize edilmiştir. Hangi eklentinin yavaş ya da 
hızlı olduğunu o eklentinin yorum sayfasından öğrenmeye çalışabilirsiniz. 


WordPress'i Güncel Tutun 


WordPress diğer her yazılımda olduğu gibi her yeni güncelleme ile daha da optimize ediliyor ve 
hızlandırılıyor. Güncellemeleri sol paneldeki Dashboard — Updates üzerinden kontrol edin. 


Ana Sayfanızı Optimize Edin 


Ana sayfanızı daha hızlı yapabilirsiniz. WordPress varsayılan olarak ana sayfadaki tüm blogları yükler. 
WordPress'te Ayarlar — Okuma'ya gidin ve “Akıştaki her bir yazı için dahil edin” kısmından Özet'i seçin. 


Uzun Yazıları ve Yorumları Sayfalayın 
Gerçekten uzun yazılar yazıyor ve bolca resim kullanıyorsanız ve aynı zamanda bolca uzun yorumlara 


sahipseniz bunları sayfalayabilirsiniz. Yazılarınızı yazı içindeki Page Break — Sayfa Sonu ile yorumlarınızı 
ise Ayarlar — Tartışma üzerinden Yorumları sayfalara ayır ile değiştirebilirsiniz. 


Videoları Doğrudan Sitenize Yüklemeyin 


Videolarınızı doğrudan sitenize upload etmek yerine YouTube ya da Twitter gibi kanallardan bağlantılar 
ekleyerek dolaylı olarak paylaşabilirsiniz. 


CDN Kullanın 


Farklı ülkelerden ziyaretçileriniz varsa CDN gibi servisler sitenizi hızlandırabilir. StackPath CDN bu 
çözümlerden biridir. CDN Nedir? 


Database'i Optimize Edin 


Database'i optimize etmek sitenizin performansını artırır. Hiçbir teknik bilgi olmadan WP -Sweep gibi 
servisler sizin için bu işlemi yapar. 


Eklenti ile Minify CSS, Javascript ve HTML 


WP-Rocket gibi eklentiler CSS, JavaScript ve HTML kodlarınızı kısaltır, optimize eder ya da birleştirir. Bu 
da sitenizi hızlandırır. WP-Rocket caching özelliği de sunar. 


En Yeni PHP'yi Kullanın 


PHP 5'ten PHP 7'ye geçmek büyük hız artışı getirir. Her yeni PHP sürümü öncekinden daha hızlıdır. PHP 
sürümünüzü öğrenmek için Version Info eklentisini indirin. 
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